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von Herwig ermittelte Gesetz der Dampfdicbten (Bd. 1, S. 453), so gebt Winkelmann's Gleicbung iiber in
24)                                   tn =  (a  +   fy W0,0596A1/J __  ^
,,welcbe indessen nur so lange gilt, als 0,0595 I/a)1 ^> 1 ist". Die aucb sonst bescbrankte Bedeutung dieser Gleicbung bat der Autor selbst hervorgeboben, vielleicbt wiirde sie sicb genauer angeben lassen, wenn fur das Herwig'scbe Gesetz ein genaueres bekannt ware.
Die Hauptschwierigkeit liegt, wie bemerkt, in der Annabme einer vom absoluten Nullpunkt verscbiedenen Yerdampfungstemperatur. Eine solcbe bat iibrigens nacb Dtibring aucb Antoine1) eingefiibrt. Er setzt
25)                                   70^ = ^ __?__.
Fur Wasser findet er hiernacb die Grenze bei t = — 260, also fast im absoluten Nullpunkt, und die Formel
soil die SpaBmingscurve des Wasserdampfes bis dicht heran zum kritisohen Zustande (wie die erste B ertran d'sche Formel) darstellen konnen.
Gleichfalls   aus   theoretischen   Erwiigungen   hat   de  Keen   die Forme! abgeleitet 2) :
26)                               p
+  5
Eine Priifung bat keinen rechten Wertb, wie Winkelmann mit Eecbt bervorbebt, da die Formel iiber vier Constanten verfugt.
Das Heer der eigentlicben Interpolationsformeln ist in diesem Bucbe zu iibergeben, der Leser findet eine fast erscbopfende Zusammen-stellung in der ofter citirten Encyklopadie der Physik von Winkelmann.
Alles Yorstehende betraf die Dampfspannung einer einzelnen Flussigkeit. Wir kommen zu der Yergleicbung der Dampfspannungen verschiedener Stoffe mit einander.
Bereits im ersten Bande ist wenigstens eine Beziebung nambaft gemacht worden, die Dalton'scbe, wonacb die Spannkrafte der Dampfe verscbiedener Substanzen in gleicben Abstanden von den normalen Siedetemperaturen ibrer Fliissigkeiten gleicb sein sollen. Wir konnen das aucb so ausdriicken: Die Spannkraftscurven verscbiedener Stoffe mussen sicb durcb Yerscbiebung in Kicbtung der Temperaturaxe
x) Compt. rend., Bd. 110 (1890), S. 632.
2) EncyklopSdie der Physik, Bd. II, 2, S. 730. sehr anfechtbar. Diese ,,Constante" H ist mit der Gasconstante E gar nicht zu vergleichen, ebenso wenig dieses & mit dem ft in der Zustandsgleichung der Gase. Auf eine andere Form, die die Winkelmann3sche Gleichung annehmen kann, hat Herr Ostwald2) aufmerksam gemacht. Beachtet man narnlich das
